Fclk 4194304 

fout 60 50 400 

D 60 50 400 

Dset 60 50 400 

Fout act 60 50 400 



Fclk 6000000 

fout 60 50 400 

D 41.94304 34.95253 279.6203 

Dset 42 35 280 

Fout act 60.08148 50.0679 400.5432 



Fclk 6144000 

fout 60 

D 40.96 

Dset 41 

Fout act 60.05859 



50 400 

34.13333 273.0667 

34 273 

49.80469 399.9023 



Fclk 10000000 

fout 60 50 400 

D 25.16582 20.97152 167.7722 

Dset 25 21 168 

Fout act 59.60464 50.0679 400.5432 



